Work Order: 
Part Number: 


DART AEROSPACE LTD 


Description: NOZZLE,FIRE BOOM 500-714000-001 


Inspection Dwg: 500-714000 Rev: A Page 1 of 1 
INSPECTION SHEET 
Bela dd Tolerance eae Accept | Reject PRT Comments 
1.950 +.01 /-0.0 ooo 
1.500 +/-.01 
.620 +/-.01 
.150 +/-.01 
1.53 +/-.03 
3.00 +/-.03 
40 +/-.100 
15 +/-.03 
.63 +/-.03 
.75 +/-.03 
R3.0 +/-.100 
2.38 +/-.03 
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+/-.03 
+/-.03 
1.25 +/-.03 
9.3 +/-.100 | 


Measured by: | Checked by: Qc Inspector: | 
Date: | Date: Date: | 


Engineering Approval: p 
{If necessa Date: 
Rev Date Change | Revised by Approved 
A 24-Jun-20 | New Issue | MG- 
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